emer. Wicedyrektor Izby Przemystowo-Handlowej w Krakowie, 
odznaczony Ztotym Krzyzem Zastugi 


zmarl dnia 1 marca 1949 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Bochni nastąpi w piątek dnia 4 marca b. r. 
o godzinie 10-tej przed południem. 


Prezydium i Pracownicy Biura 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 


Zakład pogrzebowy ,, CONCORDIA" 
JANA WOLNEG 
Ssesepadski L, 


Brebéw, plac 


